Federal Urdu University of Arts Science & Technology, Islamabad. 

Department of Applied Physics 
B.S (Applied Physics) Spring 2016 Morning Shift 
1st Merit List 



Sr. 


Form No. 


Name 


Father Name 


1 


1893 


Ahsan Naeem 


Muhammad Naeem 


2 


1823 


Samra Kiran 


Tassadaq Hussain Kiyani 


3 


1628 


Umair Ahmed 


Muhammad Ilyas 


4 


1712 


Mazahir Hussain 


Ghulam Rasool 


5 


1589 


Muhammad Mujahid Ali Malik 


Fateh Ali Tipu Malik 


6 


1619 


Israr Ahmad 


Ghulam Shabbir 


7 


1746 


Muhammad Khizar 


Iftikhar Hussain 


8 


1988 


Abdul Samad 


Muhammad Tahir 


9 


1720 


Nimra Bilal 


Bilal Babar Bhatti 


10 


1691 


Hira Saleem 


Muhammad Saleem 


11 


D-014 


Abdul Mueed 


Israr Ahmad 


12 


1817 


Arooma Syed 


Syed Tafazul Hassan 


13 


1878 


Mubeen Zahra 


Muhammad Faazal 


14 


1912 


Muhammad Farhan 


Arshad Mehmood Bhatti 


15 


1895 


Ismat Waheed 


Waheed Shah 


16 


D-021 


Shagufta Zubair 


Zubair Ahmad 


17 


1616 


Ibrar Hussain 


Ghulam Hussain 


18 


1804 


Mohsin Naeem 


M. Naeem Ahmed Saleem 


19 


1810 


Muhammad Zain Abbas 


Muhammad Irshad 


20 


1639 


Suniya Shehzad 


Muhammad Shehzad Satti 



Note: 



The above mentioned candidates have been provisionally admitted to the said programme subject to provision of original documents. 



Mr. Ahmad Saeed Mr. Zahid Sarfraz Mr. M. Raheel 
(Member) (Member) (Member) 



Muhammad Zubair Khan 

Chairman 

Applied Physics 





